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BYLY DYREKTOR TECHNICZNY I CZLONEK ZARZADU S.A. »NORBLIN, BRACIA BUCH 
i T. WERNER“ W WARSZAWIE 
BYŁY DYREKTOR FABRYKI „L. ZIELENIEWSKI i FITZNER -GAMPER“ W KRAKOWIE 
BYŁY PROFESOR AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE 


przeżywszy lat 86, zmarł, opatrzony św. Sakramentami, dnia 4-go czerwca 1975 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE zostanie odprawione w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach 
w Warszawie w piątek dnia 13 czerwca 1975 roku o godz. 11, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 
do grobowca rodzinnego. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE w Krakowie zostanie odprawione w niedzielę dnia 5 czerwca 1975 roku 
o godzinie 18 w kościele parafialnym w Przegorzałach. 


RODZINA. 
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